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プラネックスコミュニケーシヨンズ株式を社 


Version ： 1.1 PMN-05-10-NW-CS-MVTX01F 

※本紙より詳細な情報は、ホー ムぺ ージ掲載のユーザーズ マニュアルを 参照してください。 



はじめに 


歡トジにな下の付属品が含まれていることを巧認してくだ 



CS - MVTX 01 F 本体 スタンドキット 



聖 


カメラの接続 


0 機器の接続をします 


本 製品の後部にある LAN ポートに付属の LAN ケー ブルで ハブ/スイッチまた 
は ルータと 接続します。 


コンピュータに直接接続するときは、ユーザーズ•マニュアルを参照してくださし、。 



CS - MVTX 01 F 背面 




本製品の後部にある電源コネクタに付属の AC アダプタを接続 
します。 AC アダプタを AC 100 V コンセントに差し込みます。 
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LAN ケーブル（ストレート、 2 m ) 




AV クー フ J レ 



な証書 安全に関する説明書 


A 

AC アダプタは必ず付属のものを使用してください。付属が外の AC アダプ 
夕の使用は、製品の故障、誤作動などの原因となる可能性があります。 
付属 K 外の AC アダプタを使用した場合の故障は保証の範囲外となります。 




本製品の前面 LED ランプを確認します。コンセントに接続され 
た時点で自己診断のため赤と緑を交互に数回点滅します。 


LED ランプの詳細は、ユーザーズ•マニュアルを参照してくださし、。 





















































































































































萄 


動作環境 


お願い 

インストールの前に、弊社ホームぺージから最新のユーティリティ (Installation Wizard* 
CS ME-Watcher) をダウンロードしてください。 

http://www.planex.co.jp 


本製品をご使用いただくためにな下のシステム要件を満たすぶ要があります。 


•本製品接続の推奨コンピュータ 


が応 OS 

Microsoft WindowsXP/ 2000 /Me/98SE 

WEB ブラウザ 

Internet Explorer 5.5ii (上 

インターフェース 

10/100Mbps LAN ポートが装備されていること 


♦付属専用ユーティリティのシステム要件 


巧応 OS 

Microsoft Windows XP/2000/Me/98SE (XP/ 2000 推奨） 

CPU 

Intel Pentium 350 MHzl^ ソ上 (Intel Pentium 1GHzi^ ソ上推奨） 

メモリ 

128MB 必上 （ 256MBi^ ： i 上推奨） 

ディスプレイ 

解像度 1024X768]^ ソ上、 256 色(上 



Installation Wizard のインストール 


■設定用コンピュータに Installation Wizard をインストールしまず。 


0 「 setup 」 をダブルクリックします。 

• 「インス!-ールの準備をしています。」が 

• 表示されます。 

[次へ]をクリックします。 

• 「インストール先の選択」が表示されます。 

[次へ]をクリックします。 

• 「プ□グラムフオルダの選択」が表示され 

• Os 0 

参 

@ [次へ]をクソックします。 

• インストールびはじまり、 

. 「セットアップステータス」が表示されます。 



インストールび終了すると、 
「 InstallShield ウイザードの完了」び表示 
されます。 


CsD 院了]をクリックします。 

参 

参 

コンピュータを再起動します。 

コンピュータの再起動ををかれたら、「はし、、 
今すぐコンピュータを再起動します。」を 
選び、[完了]をクリックします。 




カメラのか像をま示する 

■Installation Wizard を®し、、カメラの画像を表巧します 0 


「スタート」一「すべてのプログラム」（または「プログラム」） 
、リ^- ► r Installation Wizard 」-► [ Installation Wizard 」 をクリックします。 


接続されているカメラが検出され、 r インストール•ウイザード」び表示されます。 


デスクトップ上の [Installation Wizard」 アイコンからも起動できます0 

■ホームぺージ掲載のユーザーズ*マニュアルを参照してくださし、。 


@ 「シリアル番号」欄のチェック 
ボックスをクリックしてカメラを 
:選び、曜択したカメラへ接綺を 
:クソックします。 



[選択したカメラへ接続]が選ができないとき、またはクリックしても表示さ 
れなし、ときは、お使いのコンピユータの設をを確認後、 [Installation Wizard」 
を一度終了させ、再起動してくださし、。コンピュータの設を方まは、ユー 
ザーズ•マこユアルを参照してくださし、。 


@ 


WEB ブラウザソフトが起動し、 
カメラの画像を表示します。 



を S にお使いになるには ••• 

最新のユーティリティソフト CS ME-Watcher をインストールすることにより、 
最大16台までのカメラ映像をリアルタイ厶に監視•制御したり、録画した 
画像を閲覧したりすることができます。そのイ也、目的に応じて幅広くご使 
用になれます。詳細は、ホームぺージ掲載のユーザーズ•マニュアルを 
参照してくださぃ。 


技術的なお問い合わせ-修埋に関するお巧いさわせ 


製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。 

豊富な知識をもったサポート技術者が、お客様の問題を解みいたします。 

a 〈お問い合わせフォーム> 

http://www.planex.co.jp/support/techform/ 

[受付：24時間] 


<電話〉 

フリ—ダイヤル： 0120 -41 5977 

[受付：月〜金曜日、10〜12時、13〜17時] 

* 祝祭日および弊社指定の休業日を除く 

< FAX > 

ファクス番号： 03-5766-1 615 

[受付：24時間] 

0問いをわせ前のお願い） 

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に1^ソ下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。 
〇弊社製品の製品型番とシリアルナンバー 

〇ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名 (Windows XP / Me など） 

〇ご使用のネットワークの環境（回線の種類やインタ-ネットサ-ビスプロバイダ名など） 

〇ご質問内容願在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてくださし、） 



プラネックスコ5ユニケーシヨンズ巧式を社 

参プラネックスコミュニケーシヨンズ、 PLANEX COMMUN に ATIONS は、プラネックスコミュニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
参 Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびそのイ也の国における登録商標または商標です。 

•そのイ也、記載されている会な名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

参ご注意：ご使用の際はかず商品に添付された取り扱い説明書をお読みになり、正しくま全にご使用ください。 


DA0 51021 -CS-MVTX01F 


































































































